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Parque Nacional da Serra do Itajaí: Mata Atlântica do Vale do Itajaí (SC)

O Parque Nacional da Serra do Itajaí é uma área protegida de Mata Atlântica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Foi criado por decreto federal de 4 de junho de 2004 e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Nacional da Serra do Itajaí
	Categoria	parque nacional (proteção integral)
	Administração	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
	Estado e municípios	Santa Catarina; Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	57.528,97 hectares, segundo o ICMBio; 57.374 hectares no ato, segundo o CNUC
	Criação	Decreto federal de 4 de junho de 2004; decreto de 20 de fevereiro de 2006; limites alterados pela Lei 15.090, de 7 de janeiro de 2025
	Plano de manejo e conselho	Sim, segundo o CNUC (julho de 2026)





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e da página da unidade no ICMBio.




Onde fica




O parque fica em oito municípios do Vale do Itajaí: Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos, segundo o CNUC. A sede fica em Blumenau, segundo o ICMBio.




O que protege




O parque protege Mata Atlântica nas serras do Vale do Itajaí, numa área de 57.528,97 hectares, segundo o ICMBio.




Como foi criado




O parque foi criado por decreto federal de 4 de junho de 2004, e um decreto de 20 de fevereiro de 2006 regulamentou o parque, segundo o ICMBio e o CNUC. A Lei 15.090, de 7 de janeiro de 2025, alterou os limites, e o zoneamento do plano de manejo foi adaptado a ela. O plano de manejo foi aprovado pela Portaria 53, de 26 de junho de 2009, segundo o mesmo órgão.




Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques nacionais da região estão em Parques nacionais do Sul do Brasil.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque nacional da Serra do Itajaí? Em oito municípios do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, com sede em Blumenau.
 
 Quando o parque foi criado? Em 4 de junho de 2004, por decreto federal.
 
 Os limites do parque mudaram? Sim, pela Lei 15.090, de 7 de janeiro de 2025.
 
 Qual é a área do parque? 57.528,97 hectares, segundo o ICMBio.
 
 O parque tem plano de manejo? Sim, aprovado em 2009 e com zoneamento adaptado à lei de 2025.
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